A 

QNCOOB5-002 

AC110V~240V 

50Hz/60Hz 



POWER 

PWB ASS'Y 
LCA90066-03C 
(SMK-9302A) 


CN9001 

QGB1506M1-16 


BT32V 

GND 

GND 

GND 

GND 

36V 

36V 

A. GND 

A. GND 

24V 

24V 

28. 5V 

28. 5V 

POWER 

STB GND 

STB5V 


MAIN PWB 

CN001 

(SHEET4) 


CN9002 

QGB1506M1-16 


GND 

12V 

GND 

5V 

GND 

GND 

14V 

14V 

GND 

GND 

GND 

GND 

21V 

21V 

21V 

21V 


MAIN PWB 

CN002 

(SHEET4) 


NOTE) Please refer to page 2-91 for voltages of this circuit diagram. 





